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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Α θ Η ιμ λ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ αριθμός 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 22 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 7049 

Κατηγορίες οικισμών Ν. Λάρισας με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κα¬ 
τοίκους για την εφαρμογή του Π. Δ/τος της 24.4.1985 (ΦΕΚ 
. 181 Λ/3.5.1985). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

' Εχοντας υπόψη: 

1. Το από 24.4.1985 Π. διάταγμα (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) περί 
τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας με πληθυσμό μέχρι και 
2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης αυτών. 

2. Το άρθρο 2 του προαναφερομένου Π. Δ/τος. 

3. Τις ακόλουθες παραμέτρους: 
α) θέση του οικισμού στο χώρο, 
β) βαθμός προστασίας οικισμού. 


γ) δυναμικότητα οικισμού. 

δ) βαθμός διασποράς κτισμάτων του οικισμού. 

ε) μέγεθος οικισμού 

4. Τους πίνακες που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Τ.Χ.Ο.Π. από τους ιδιώτες μελετητές μηχανικούς κατά τη σύ¬ 
νταξη σχετικής μελέτης που τους ανατέθηκε στα πλαίσια του προ¬ 
γράμματος των ανοιχτών πόλεων και αφορούν στα στοιχεία της παρα¬ 
γράφου 3 της παρούσας απόφασης. 

5. Τα πληθυσμιακά μεγέθη των οικισμών του Νομού κατά την 
τελευταία απογραφή του Κράτους (στοιχεία Ε.Σ.Τ.Ε.) κατατάσσουμε 
κατά επαρχία τους οικισμούς του Νομού κατά κατηγορίες ως ακολού¬ 
θως: 

Η παρούσα απόφαση, μαζί με τους πίνακες που τη συνοδεύουν να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 30 Οκτωβρίου 1985 
Ο Νομάρχης 
ΑΠ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 



ΡΙΓΑΣ - Ε Π..Α Ρ X I Α ΑΓΙΑΣ 


3 4 5 6 


ΒΑΘΜ0Ε ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ» ΒΑΘΚ0Σ: 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Δ ΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 


οχι παρ.τουρί Αδιάφορος I Στάσιμος 1,Συνεκτικός 


ΜΕΓΕΘΟΣ 


Μεσαίος 


ΑΜΥΓΔΑΛΗ 
ΑΝΑΒΡΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 




ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 


ΚΑΣΤΡΙ 

ΝΕΟΧΩΡΙ 


ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ) ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ 
ΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ' 


ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 


Αξιόλογο* 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρον 


Αδιάφορος 


Αξιόλογος 

Αδιάφορος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 

Στάσιμος 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 

Συνεκτικός 


Μεσαίος Λ 3 


ΣΕΑ. ί 


β 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


Α3,Β3,Γ2,Δ17Ε2 


Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


,Β2,Γ6,Δ1,Ε2 


„Β3,Γ2 ,Δ1,Ε2· 


Μεσαίος 


Μεσαίος Α3|. *Β2,Γ2,Δ1 ,Ε2 


Μεσαίος Α3| »Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Μεσαίος Λ3 
Μικρός Λ2 


,Β1,Γ2,Δ1,Ε2 
,Β3,Γ2,ΔΙ,ΕΙ 



Ενδιαφέρων | Στάσιμος | Συνεκτικός 


Στάσιμος ( Συνεκτικός 


Αξιόλογος 


ΜΕΤΑΕΟΧΩΡΙ 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 



*Β2 ,Γ2,ΔΙ,Ε2 


Μεσαίος ;.Α3| ,ΒΙ ,Γ2 ,ΔΙ ,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ),Ε3 
Α2,Β3,ΓΙ,ΔΙ,Ε2 
' Α 2" ,33 ,Τ2", Δ 2~,Β I 

Π Η Η I» Η 


οχι παρ.τουρί Α-ξιόλογος ! Στάριμος [ Συνεκτικός | Μεσαίος 


ΡΙΣΑΣ -ΒΙΑ ΡΧΙΑ ΑΓΙΑΣ 


ΣΤΟΜΙΟΥ 
ΣΩΤΗΓΣΤΣΑΣ 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

ΠΟΤΑΜΙΑ 


ΣΚΗΤΗ 

I ΑΓΙ0ΚΑΜΠ02 


Κ.ΠΟΛΥΔΕΝΔ 

ΣΚΛΗΘΡΟ 


ΣΤΟΜΙΟ 

ΣΩΐΚΡΙΤΣΑ 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 


οχι παρ.τουρ 


6 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑ ^ 0Ε - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ] ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 


Στάσιμος I Συνεκτικός 


Αδιάφορος I Στάσιμος I Συνεκτικός 


Α3,Β1,Γ2,Δ1,Ε2 


ΣΕΑ. *2- 


β 



Μεσαίος 


Μεσαίος 


Α3,Β2,Γ2,ΔΙ,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 



ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ 


I οχι παρ.του' 


οχ ι παρ.τουρ 


Παραλιακός 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Ενδιαφέρών 


Αδιάφορος 

Αδιάφορος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 

Συνεκτικός 


Μικρός 


Μεσαίος 


Α3,Β3,Γ2,Δ1 ,ΕΙ 


Α3,Β2,Γ2,Δ1 ,*Ε2 


Μικρός 

Μέσαίος 


ΡΙΣΑΣ - Ε Π. Α Ρ X I Α ,Ε Λ Α Σ 0 Ν 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 


ΑΚΡΗΣ- 

Α120ΥΡΙ0Υ 



ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


- 5 


ΔΥΝΑ1ΙΙΚΟΤΗΤ. 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 



ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 


ϋϋ 

Αδιάφορο 

□ 

Στάσι ιιο 


,βερδικουςας 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ 
ΒΟΥΒΑΛΑΣ 

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ 

ΓΕΡΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 


1 ΑΜ.ΟΥΡΙ 
ΒΑΛΑΝΙΔΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 
ΑΜΠΕΛΙΑ 

ΠΑΛΙΑΣΚΙΑ 
3ΛΑΧ0ΓΙΛΝΝΙ 


χι παρ.τουρ. 


οχι παρ.τουρ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Μικρός 


Μ.κρός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,*Ε2 



ΓΕΡΑΙίΙΑ . 


ΓΙΑΝΝΩΤΑ 


ΔΑΜΑΣΙ 


ΔΑΜΑ ΣΟΥΛΙ 


οχι πα 


οχι παρ.τουρί Αδιάφορος | Στάσιμος 


οχι παρ.τουρί Ενδιαφέρων 


Αδιάφορος I -Στάσιμος 


Αδιάφορος I Στάσιμος 


οχι σαρ,τουρΙ Ενδιαφέρων I Στάσιμος 


Αδιάφορος I Στάσιμος 


οχι παρ.τουρί Αδιάφορος 


ς 


Μεσαίος 


•Μεσαίος 


Συνεκτικός· 


Συνεκτικός 


Συνεκτικό 


Συνεκτικός Ικ&σαίος 


Συνεκτικός | Μεσαίος 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Μεγάλος 


Μ[,κρός 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε3 


Α3,Β3 »Γ2,ΔΙ,ΕΙ 
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ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ 


Ρ I Σ Α Σ 


3 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 


- Ε Π..Α Ρ X I Α ΕΛΑΣΟ 


ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



ΔΟΛΙΧΗΣ ΔΟΑΙΧΗ 
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 


ΔΡΥΜΟΥ ΔΡΥΜΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ 




οχι παρ.του 


οχι παρ.του 


οχι παρ.του 


ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 

. ΠΕΤΡΩΤΟ 

ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Αδιάφορος 


οχι παρ.του^ Αδιάφορος 


Λδιάφαρος 




ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟρ ®^· 4051 ^ 0 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟ' 


ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟ" 

ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΚΡΪΟΒΡΪΣΗ 

ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟ 
ΛΟΦΟΥ ΛΟΦΟΣ 

ΑΒΠΡΟΧΩΜΑ 
ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΛΥΚΟΥΔΙ 


οχι παρ.τουα Ενδιαφέρων 


οχι παρ.τουα Αδιάφορος 


οχι παρ.τουα Αδιάφορος 


οχι παρ.τουα Ενδιαφέρων 


οχι παρ.τουα Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ! Αδιάφορος 


οχι παρ.τουα Αδιάφορος 


οχι παρ.τουα Αδιάφορος 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ' 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσι μος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 


Συνεκτικέ 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικέ. 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


ΣΕΛ. 4 


8 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


ς 

Μεσαίο 

ς 

Α3.Β 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίο 


Μικ 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μέσα ίος 


Μεσαίο 


Μικρές 


Μέσα ίος 


Μεσαίος 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2;Δ1 ,Ε2 


Α3.Β3.Γ2.Δ1,Ε2 


Α3.Β2.Γ2.Δ1.£2 


Α3,Β3»Γ2,Δ1,Ε2 


3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


3,Β3,Γ?,Δ1,Ε2 


3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Μεσαίος 


3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΝΟΜΟΣ 


1 Γ 1 I 

1-. 1 

Σ-ΕΠ.^ΡΧΙΑελΑΣΟΝΑΣ 

ΣΕΛ. 5 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


2 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ 


ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕ 
: ΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 


οχιπαρ.τουρ 


ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ. 


Στάσιμος 


ΪΙΗΛΕΑΣ 
ΟΛΥ1.1ΠΙΑΔ Α Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡ 

ίΐρΑΙΤΩΡΙΟΥ ΠΡΑΙΤΩΡΙ 
ΠΥΘΙΟ 

ΙΥΘΙΟΥ - 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟ 

ΐΑΡΑΝΤΑΠΟΤΟ' ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 
ΣΤΑΦΑΗΟΒΟΥ , ΣΤΑΦΑ ™?™ 

ΗΟΥ * ΐί*ντητ 


ΛΕΥΚΗ 

ΕΥΚΑΜΙΗΕΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ 


οχι, παρ.τουρ 


οχι, παρ.τουρ' 


οχι παρ.τουρ 


οχι παρ.τουρ 


οχι παρ.τουρ 


! ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΪΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 


Ι11Ι1119 


οχι παρ.τουρ 


οχι πα 


οχι παρ.τουρ 


οχι παρ.τουρ 


οχι παρ.βουρ 


οχι παρ.τουρ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Ενδιαφέρων 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Ενδιαφέρον 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Αδιάφορος 


Ενδιαφέρων 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Δυναμικές 


Αδ ιάφορος 


Στάσιμος 


■-Στάσιμος 


Στάσιμος 


.Στάσιμος 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


Συνεκτικές 


ΜΕΓΕΘΟΣ 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μέσα ίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μικρές 


Μεσαίος 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3.Β3.Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3.Β2,Γ2,Δΐ;Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ1,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Μεσαίος 


Α3,Β2,Γ2,Ε1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3.Β2.Γ2.Δ1,ΕΙ 
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1 ΝΟΜΟΣ ΛΑ 

ΡΙΣΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΟΝΑΣ £ΕΑ. 6 

1 

2 

3 

4 


6 

7 

β 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

Βαθμός 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΤΕΑΠΟΥΡΝΙΑΣ 

ΤΣΚΙΟΥΡΝΙΑ 

οχι παρ.του* 

ΒΒΒΒ3ΒΙ 

Στάαιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ 

ΦΑΡΚΑΚΗ 

οχι παρ.του* 

Ενδιαφέρων 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 


ίΛΑΚΠΟΥΡΟ'. 

οχι παρ.του* 

Ενδιαφέρων 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

■ 

Α3,Β2,Γ2;Δ1,Ε2 


ΣΚΟΠΙΑ 

οχι παρ.του* 

Ενδιαφέρων 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός | 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

[. Ν 0 Μ 

0 Σ ΛΑ 

ΡΙΣΑΣ - 

Ε Π..Α Ρ X I Α 

ΛΑΡΙΣΑ 

Σ 

1 

ΣΕΛ. γ 

1 

2 

3 

4 

* 5 

6 

7 

8 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


ΑΜΦΙΘΕΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Λ 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

ί ικρός 

Α3.Β3.Γ2.Δ1 ,ΕΙ 


ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

οχι παρ.τουρ, 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3.Β3.Γ2.Δ1.Ε2 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙ01 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ! 

οχι παρ,τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Ιεσαίος 

Α3.Β3.Γ2Τ.Δ1.Ε1 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΎί, 

Η· 


Αδιάφορος 

Στάσι ιιοα 

11111· 

Ρϋ1ϋ8§ϋϊϊ 

Α3.Β3.Γ2.Δ1.Ε1 

ΡΩΝ 

Γ 

'.ΕΣΟΡΡΑΧΗ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 


3Β1 

οχι παρ.τουρ, 

ΒΕΒΙ 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

{ || 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε1 


Ιϋ·! 

ΪΡΒ8ΙΒ8Ι 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

ΙΜΠΕΛΑΚΙΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αξιόλογος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β1,Γ2,Δ1,Ε1 

ΑΜΥΓΛΔ ΛΕΑΤ 

ϋίΥΓΔΛΛΕΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 



οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

ϊ,'μ,κρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΑΛΚΕΝΙΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ίΠΥΝΑΤΝΟΝ 

ΒΟΥΝΑΙΗΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΑΝΩ ΒΟΥΝΑΙΝ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α 3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΓΑΛΗΝΗΣ 

ΓΑΛΗΝΗ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΓΛΑΥΚΗ 

οχι παρ.του* 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3ίΓ2,Δ1,Ε2 


ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 



Α Σ 


ΣΕΑ.Θ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

δυναμικοτητ: 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΔI ΛΟΦΟΥ 

ΔΟΞΑΡΑ 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΛΟΦΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΔΟΞΑΡΑΣ 

οχι παρ.του 

. Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


οχι παρ.το 

. Αδιάφορος 

Σράσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2·,Δ1,Ε2 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 

οχι παρ.του 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 


Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΠ 

ΖΑΠΠΕΙΟΥ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟ 

ΚΟΙΛΑΔίΣ 

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡ 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

I ΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 

οχι παρ.του 

1 Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,·Ε2 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΠ,1 


ι Αδιάφορος 

ΙΒΜ 

ΙΜΜΙ 

1— 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΖΑΓ3ΠΕΙΟ 

οχι παρ.του 

1 Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Ιίεσίίος 

Α3.Β3.Γ2.Δ1,Ε2 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

οχι παρ.του 

( Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3.Β3.Γ2.Δ1,Ε2 

ϊ —ι -— 

ΧΕΙΜΑΔΙ 

οχι παρ.του 

I Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Κεσσ ίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΚΟΙΛΑΔΑ 

οχι παρ.το 

ι ρ Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μέσα ίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

0 ΓΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ 

οχι παρ.τοι 

I Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


οχι παρ.τοα. 

( Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΚΑΜΠΟΣ- 

οχι παρ.τοι 

>( Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Διάσπαρτος 

ΙΒ^ΗΗ! 

Α3,Β3,Γ2,Δ2,Ε1 

κυπαριςςο: 

ΙΜΒ 

ρ ριβ 

Στάσιμος 

ΙΜΜ 

Μεσαίος 

Α3,Β,3,Γ2,Δ1 ,Ε2 

ΙΗΙΡ 

1ΗΒΙ 


ΙΒΗ 


Μικρός 

Α3.Β3.Γ2 ,Λ'ι,ΕΙ 



■0Μ·Η·Ι 

^[Η··· _ 
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ΡΙΓΑΣ - ΕΠ..ΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 


ΔΗΜΟΣ Η I 0Ιχιαί0 £ 6ΕΣΗ ΣΤΟ I ΒΑΘΜΟΣ 


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΙΛΕΑϋΡ οχι παρ.τουρ Αδ ιάφορος 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ οχι παρ.τουρ Αδιάφορος 

ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΚ ΥΚΥΤΕΛΟΧΩΡΙ Ο^Ι παρ.τουρ Αδιάφορος 
ΛΟΥΤΡΟ οχι παρ.τουρι Αδιάφορος 



ΔΥΝΑΚΙΚΟΤΗ 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


ΣΕΑ. 9 


β 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


£ ιάσπαρτος 


ΛΟΥΤΡΟΥ 

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ01 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΠ 


Στάσιμος | Συνεκτικός 



ΑΡΓΎΡΟΚΥΑΟΙ οχι παρ. το 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 

ΓΥΡΤΩΝΗ οχι πα 


ρ.τουρ Αδιάφορος 

Στάσιμο 

ς_ 

! Συνεκτικό 


οχι παρ,τουρι Αδιάφορος 


ΚΑΥΡΟΒΟΥΝΙ οχι παρ.το 
ί 

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ οχι παρ.το 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


ΒΓ.Μ0ΝΑΣΤΗ3 ΜΒΓ.Μ0ΝΑΣΤ3ΡΙΟΧΙ πα 


οχι παρ.τ 


ΜΕΛΙΑΣ I ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ I οχι παρ.το 



οχι παρ.του*3 Αδιάφορος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 1 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


ΜΕΛΙΣΣΑΣ 


ι πα 

ρ,τίΐυρ "Αδιάφορος 

Στάσιμο 

5 1 

Συνεκτικό 

7ι 

ΜΕΒαίος 

Α3. Β3.Γ2,ΔΙ,Ε2 


ΜΟΔΕΣΤΟΣ 
'2ΑΣ ΜΈΛΙΣΣΑ) 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ I οχι παρ.τιΐιρ Αδιάφορος { Στάσιμος | Συνεκτικός 
ΝΟΜΟΣ Λ.ΑΡΙΣΑΣ -Ε Π..Α ΡΧΙΑΑΑΡΙΣΑΣ 


Μεσαίος 


Μικρός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μικρός 


Μεγάλος 


Μεσαίος 


Μεσα' ιος 


' Μικρός 


Μεσαίο 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μικρό 


3,Β3,Γ2,Δ2,Ε2 


3,Β3,Γ2,ΔΙ,Ε2 


3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


3,Β3,Γ2,Δ.1,Ε2 


;ΐν»ρ,ός... 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 


ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ (ΥΓ.ΙΕΑΪΣΣΟΧΩΡ οχι παρ.τουρ Αδιάφορος 
ΚΙ ΚΓ ΒΟΥΝΟΥ'■ ΜΙΚΡΕ ΒΟΥΝΟ οχι παρ.τουρ Αδιάφορος 


ίΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 


ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 


Αδιάφορος 


ΣΟΦΟ 

ΝΑΜΑΤΩΝ ΝΑΜΑΤΑ 
ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗ 


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Ιοχι παρ.τουρ I Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ I Αδιάφορος 


ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ Ιοχι παρ.τουρ Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ I Αδιάφορος 


οχι παρ,τουρ I Αδιάφορος 


οχι παρ..του(| Αδιάφορος 


.ΠΕΡΙΒΟΛΙ0] ,ιιεο ΠΕΡΙΒΟΛ _οχι παρ.τουρ Αδιάφορος 
ΝΕΣΣΩΝΑ ΝΕΣΣΩΜΑ . οχι παρ.του(| Αδιάφορος 


Ν.ΚΑΡΥΩΝ 



Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ{ Αδιάφορος 


I ΑΧΙΛΛΕΙΟ οχι παρ.τουρ Αδιάφορος 
0Η0ΛΙ0 οχι ααρ.τουρ Ενδιαφέρων 


ΛΥΝΑΜΙΚΟΤΗ 


* 

Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Σράσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Βυνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Ηίκρός 


Μικρός 


ός 


Μικρός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Κ^κρός 


Μεσαίος 


Α3.Β3.Γ2.Λ1.Ε2 
ΣΕΑ. 10 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ξ2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1·,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Λ3,Β3,Γ2,Λ1,Ξ2. 


Α3,Β3,Γ2,Λ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 
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Ν 0 1 

ΙΟΣ Λ Α 

ιΡΙΠΣ - 



Σ 


ΣΕΑ.11 

1 

2 

3 

4 

* 5 

6 

7 

8 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

οκορφοχω- 

1$ιού 

ρίνΙΟΡΦΟΧΩΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδ'ι.ιίφορος 

"Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

■ΟΣΙΑΣ 

• ΟΣΣΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2.Γ2,Δ1,Ε2 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίοι- 

Α3,Β2,Γ2·,Δ1.Ε2 

ΠΛΑΤΥΚΛΜΠΟΥ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠ05 

οχι παρ.τουρ 

,Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1 ,Β3 

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1 ,"Ε2 

ΡΑΧΟΥΛΑΣ 

ΡΑΧΟΥΛΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3.Β2.Γ2 .Δ1.Ε2 

ΚΑΣΤΡΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδ ιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικοόςς 

Α3.Β2.Ε2.Δ1 .Ε1 


ΣΠΗΛΙΑΣ 

ΣΠΗΛΙΑ 

οχι παρ.τουρ 

Ενδιαφέρων 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1 ,Ε2 

ΤΕΜΠΩΝ 

ΤΕΜΠΗ 

οχι παρ.τουρ 

Αξιόλογος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,ΕΙ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

Α3.Β2.Γ2.Δ1,Ε3 

ΧΑΛΚΗΣ 

ΧΑΛΚΗ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορός 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε3 

ΧΑΡΑΣ 

ΧΑΡΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

ΪΥΧΙΚΟΥ 

ΨΥΧΙΚΟ 

οχι παρ.τουρ 

θ 

ο 

α 

ο 

'δ' 

_> 

ο 

< 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

Ν 0 1 

ΙΟΣ .λα 

ΙΪΙΣΑΣ - 

Ε ΙΧ,^Α Ρ I I 

4 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 



ΣΕΑ.12 

1 

2 

3 

4 

* 5 

6 

7 

8 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΤΥΡΝΑΒ0Υ 

ΛΥΓΑΡΙΑ 

οχι παρ.τουι 


Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 


ΑΙΓΑΗΗ 

ιι ιι ιι 

Ενδιαφέρών 

11 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 

ΑΙΓΑΝΗΣ 

ΚΑΤδί ΑΙΓΑΝΗ 

II 11 II 

11 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3 ,Β2 ,Γ2·,Δ1 ,ΕΙ 


ΝΕΑ ΜΕΣΑΓΓΑ 


Ιϋϋϋϋ 

Η·· 

ϋΒΜΒ 

ΗΗ· 

Α2.Β2.Γ2.Δ1,ΕΙ 


ΑΡΓ,ΥΡΟΠΟΥΛΙ 

όχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

Α2,Β3,Γ2,Δ1,Ε3 

ΛΙΟΥ 

ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α2,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 


ΒΡΥ0Τ01Ι0Σ 

Οχι. παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α2,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 





Σϋάσιμος 





ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΣ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α2,Β3,Γ2,ΔΙ,ΕΙ 

ΓΟΗΝΩΝ 

ΕΛΑΙΑ 

οχι παρ.τουι 

Αδιάφορος 

Στάήιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α2,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΔΕΛΕΡΙΒΝ 

Η·· 

07ι παρ.τουι 

ι.Αδιάφορος 

Στάσιμος 


■Η· 

ΗΡΒΗ^ΗΙ 


ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

οχι παρ.τουι 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 


ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΔΕΝΔΡΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 



ΠΑΛΤΑΠΟΥΛΙ 

^ οχι παρ τουι 

ι Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 


ΙΤΕΑΣ 


οχι παρ.τουρ 

Ενδιαφέρον 

Στάσιμος 

. Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α2,Β2,Γ2,ΔΙ,Ε2 

(ΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΝΕΥΚΗ 

οχι παρ.τουρ 

Ενδιαφέρον 

Σΐάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α2,Β2,Γ2,Δ1*Ε2 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - Ε Π. Α Ρ X I Α 


ΤΥΡΝΑΒΟΥ 


* 5 



οχι παρ.του 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΚΡΑΙΙΕΑΣ 


ΠΥΡΓΕΤΟΥ I ΠΥΡΓΕΤΟΣ | οχι παρ,τσυ 


ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

οχι, παρ.του 

ΥΠΑΛΑΙΟΙΙΥΡΓί 

ι^οχι παρ.του 


ΡΑΨΑΝΗΣ 


οχι παρ.του 


ΠΕΡΑΤΑΡΙΑ | οχι πα 



'<■ 1 

Ενδιαφό 

9 

Στάσιιιο 


ΡΟΔΙΑ I Ι 10614 I οχι παρ.τουρ} Αδιάφορος [Στάσιμος 

ΦΑΛΑΝΗΣ I ΔΑΣΟΧΩΡΙ I οχι παρ.τουρ} Αδιάφορος (Στάσιμος 


6 

7 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

Συνεκτικός 

Ι!ε σαίος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

■■ΗΙ 

Μεγάλος 

■ΜΗ 

ΒΗΒΜ1Ι 

Συνεκτικός 

Μεγάλος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 



ΣΕΑ .13 


8 . 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


*3,Β4,Γ2,Δ1,Ε2, 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 


Α3,Β3 ,ΓΤ,ΔΙ ,Ε2 


Α3,Β2*Γ2,Δ1:Ε3 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ1,Ε2 



Ε Π..Α Ρ X I Α ΦΑΡΣΑΛΩΝ 


ΔΗΜΟΣ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ 


ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 


ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


βΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ |οχι παρ.τουρ, 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ' ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΒΙΑ οχι παρ.του 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟ οχι παρ.του 

ΒΑΜΒΑΚΟΥ οχι παρ.του 


ΔΕΝΔΡΑΚΙ I οχι παρ.του 


ΒΑΣΙΛΗΣ I οχι παρ.του 


5 


ΔΥΝΑΜΙΚ 


Στάσιμος 


Στάσιμος 



ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος I Στάσιμος 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Στάσιμος I Συνεκτικός 


Στάσιμρς 


Μικρός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


ΒΑΣΙΛΗ 

ΒΡΥΣΙΑ 

ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ 


ΔΕΝ8ΡΩΝ ' 

ΔΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΛΟΦΟ 


Αδιάφορος 


Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ· Αδιάφορος 


ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ οχι παρ.τουρ| Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ} Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ} Αδιάφορος 


οχι παρ.τουρ) Αδιάφορός 


ΕΡΕΤΡΙΑ- 1 οχι πα 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


Στάσιμος 


ΣτάσιμΑς 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


Μεσαίος 


Στάσιμος I Συνεκτικός 


Συνεκτικός 


ερετρειας αγ;χαραλαμι 

ΑΡΓΙΘΕΑ 




Στάσιμος 


Στάσιμος ] Διάσπαρτος 


Βΐίδιαφόρον } Στάσιμος |Συνεκτ·ι.κός. 


Στάσιμος | Συνεκτικός· 


Στάσιμος | Συνεκτικός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μικρός 


Μικρός 


Μεσαίος 


Μεσαίος 


Μικρός 


Μικρός 


ΣΕΑ. Η 


β 


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


Α3,Β3|Γ2,Δ1,Ε2, 


Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 


ΙΕΕΕ93Β1 


Α3,Β2,Γ2,Δ2,Ε2 


Α3,Β2,Γ2,Δ2,Ε1 


Α3 ,Β2,Γ2,Δ2,ΕΙ 



ΡΙΣΑΣ - ΕΠ.ΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 


ΚΕΑ. 15 


8 


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 


ερετρειας 



ΩΟΔΟ§β£ [ΖΩΟΔΟΧ 



ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΡΙΡϋΡΙΡΡΡΡ· 

Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μεσαίος 

ΕΗΗιΙΙΒ 

ΒΜΜΜΗΜ 

οχι παρ.τουρ 


Στάσιμος 

Συνεκτικός 

Μικρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 

οχι παρ,τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικός. 

Γάΐκρός 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 
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1 

2 

1—ΐ— 

\ -±_ 

I > 5 _ 

1 6 

1 7 

8 

ΚΛΛΛΙ5ΕΑ 

ΔΕΪΙΔΡΟΧΩΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Α·6 ιάφορος 

1 

Στάσιμος 

1 

Συνεκτικές 

- 

Πικρές 

Α3,Β3,Γ?,Δ1,ΕΙ 


Γ,ΛΑ ΤΑΚΟΣ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μικρές 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΕΙ 

ΠΑΤίίΙΤ 

κ.βλςιλικλ: 

οχι παρ.τουρ 

Αό κ&ρορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Λ3,Β3,Γ2,Δ1 ,Ε2 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ 

ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Β2 


ΚΑΤΩΧΩΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συ νεκτ ικές 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

χ~ιΐ χ χυχ 

ΑΙ-ΙΩΧΩΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3.Β3 ·Γ2 ,ΔΙ ,Ε2 

ΚΡΗΙΙΗΣ 

ΚΡΗΝΗ 

οχι παρ.τοι 

ρ Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

: εσα ίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΑΥΡΑ 

οχι παρ.τουρ 

Ενδιαφέρων 

Στάριμος 

Συνεκτικές 

Μικρές 

Λ3, Β2,ΓΡ,Δ 1 ,ΕΙ 


ΠΕΓ.ΕΥΥΔΡΙΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδ ιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3 ,Β3 ,Γ2 ,ΔΙ ,ϊ!2 

ΕΥΥΔΡΙΟΥ 

ΕΛΛΙΠίΙΧΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

ι Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΛΟΦΟΣ 

ΤίΥ-ΪΓΚΚΙΛ 

οχι παρ.τουρ 
οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Αδ ιάφορος 

Στάσιμος 
Στάσι μος_·. . 

Συνεκτικές 

Συνεκτικές 

1 Μικρές 
Μικρές 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,ΒΙ 

1 Λ3 ,Β3 ,ί'Ζ ,Αΐ , ^ 

Η 0 Μ 

0 Σ ΛΑ 

Ρ I Σ Λ Σ - 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

3 Λ ? Σ Α 

λ ο ι; 


ΣΕΑ. 16 

1 

2 

3 

4 

- 5 

6 

7 

8 

ΔΗΜΟΣ Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΟΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Δ ΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 


ΐ'ΑΡΟ,-.ΚΙ 

οχι παρ.τουρ 



Λιάσπαρτος 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ3,Ε2 

κΑΡΟΑΚΙΟΥ 

ΚΑΣΤΡΑ III 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μικρές 

Α3 ,Β3 ,Γ2 ,Δ2,31 


ΝΕΡΑΙΔΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΙίΙίΐΛ ΑνΙ-ΔΑ σ 

ΞΥΛΑΔΕΣ 

οχι παρ.τουρ) 

®^5§ίι^ιΒΒΒΙΙ 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μικρές 

Α3,Β3,Γ2,ΔΙ,ΕΙ 

Π Π/,γΛ ΑΤ.ΤΕΤΟ 

ΠΟΛΥΔΛΚΕΙΟ 

ΙΐΒΒΒΒΙίΙΪ 


Στάσιμος 

Β— 

Η9ΜΜ· 

Α3.Β3.Γ2.Δ1·.Ε2 


ΡΗΓΑΙΟ 


Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

11ε σα ίος 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 

ΙίΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 

1.0ΛΥΙΙ3ΡΙ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3.Β3.Γ2.Δ1 ,Ε2 

ΡΞΥΓΛΤΙΑΣ 

ΡΕΥΜΑ ΤΙΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

■ηΗΗ 

ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΣΙΤΟΧΩΡΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 


Μεσαίος 

II 

ΣΚΟΠΙΑΣ 

ΣΚΟΠΙΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

•Μεσαίος 

Α3.Β3 ,Γ2,ΔΙ,Ε2 


ΣΚΟΤΟΥΣΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μικρές 



ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδ ιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Κ ικρές 

Α3,Β3,Γ2,Δ1 ,ΕΙ 

:κοτουςας 

ΑΓΙ0ΣΚ9Ν/Ι50 


Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

■ 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε2 


ΑΝΩΣΚΟΤΟΥΣΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συ νεκτ ικές 

Μέσα ίος 

Λ3,Β3,Γ2,Δ1 ,Ε2 


ΘΕΤΙΔΙΟ 

οχι παρ.τουρ 

Αδ ιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

1 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε1 

ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

οχι. παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεγάλος ) 

Α3,Β3,Γ2,Δ1,Ε3 

Κ 0 » 0 £ Λ-Α 

Ρ Ι-Σ Α Σ - Ε 

Π Α Ρ X I Α 

Φ Α Ρ Σ Α Λ 

0 Ν 


ΣΒΛ.17 


2 

3 

4 

- 5 

6 

7 

3 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΧΟΡΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΙΑ ΕΠΟΡΑΓ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΥΠΕΡΕΙΑΣ 

ΪΠΕΡΕΙΑ 

οχι παρ.τουρ 

Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

ΜΒσαίος 

Α3 ,Β3 ,Γ2 ,ΔΙ ,Ε2 

ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ 

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ 

οχι παρ.τουρ 

.Αδιάφορος 

Στάσιμος 

Συνεκτικές 

Μεσαίος 

Α3,Β3,Γ2,ΔΙ,Ε2 











< 







ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 













































































































